Tratam.	Factor B nivel de fert.	Factor A Riego	Bloque	Volum prom Raiz
T1	N1_100	enterrada	B1	14
T1	N1_100	enterrada	B2	15.2
T1	N1_100	enterrada	B3	11.6
T1	N1_100	enterrada	B4	14.6
T2	N1_100	superficial	B1	9.6
T2	N1_100	superficial	B2	12.8
T2	N1_100	superficial	B3	11.8
T2	N1_100	superficial	B4	13.8
T3	N2_75	enterrada	B1	10.6
T3	N2_75	enterrada	B2	8.2
T3	N2_75	enterrada	B3	10.2
T3	N2_75	enterrada	B4	10.2
T4	N2_75	superficial	B1	6.6
T4	N2_75	superficial	B2	6.4
T4	N2_75	superficial	B3	8
T4	N2_75	superficial	B4	9
T5	N3_125	enterrada	B1	16.6
T5	N3_125	enterrada	B2	16.2
T5	N3_125	enterrada	B3	15.2
T5	N3_125	enterrada	B4	16
T6	N3_125	superficial	B1	9
T6	N3_125	superficial	B2	13
T6	N3_125	superficial	B3	14.6
T6	N3_125	superficial	B4	11.4
